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DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

Handelende in overeenstemraing met de Minister van Verkeer en Vervoer van de 
Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Coniniunieatie van Aruba; 

Gelet op de artikelen 6, 93, eerste lid, en 130h van liet Schepenbesluit 1965 en de artike- 
len 38, onderdeel 5.1.8, 41, onderdeel 8.20, en 47, onderdeel 2.2.9, van bijlage XIA en 
artikel 6 van bijlage XVI bij het Schepenbesluit 1965; 

BESLUIT: 

Artikel / 

De Regeling medische uitrusting aan boord van zeescliepen' wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 1, tweede lid, worden de woorden ‘kolom C van bijlage I bij deze regeling” ver- 
vangen door; kolom R van bijlage I bij deze regeling. 

B 

Artikel 2 komt te luiden: 

Artikel 2 

1. De kapitein inspecteert jaarlijks, voorafgaande aan cen onderzoek als bedoeld in artikel 
8, derde lid, onderdelen a tot cn met d, van het Schepenbesluit 1965, de in artikel 1 be- 
doelde medische uitrusting, met uitzondering van de medicijnkist aan boord van redding- 
vlotten. 

2. De kapitein stelt bij de inspectie een controlelijst op met daarop de benamingen en co- 
des van alle geneesmiddelen, verplegingsartikelen en antidota die ingevolgc bijlage I bij 
deze regeling aan boord van zijn schip zijn vereist, en venneldt daarbij zowel de volgens 
bijlage I voorgeschreven hoeveelheden ais de daadwerkelijk aan boord aanwezige hoe- 
veelheden. In voorkomeud geval wordt tevens de houdbaarheidsdatum van die middelen 
verraeld. De controlelijst veraieldt voorts de naain, de vlag en de thuishaven van het 
schip. 

3. Indien de inspectie uitwijst dat de medische uitrusting van liet schip in overeenstem- 
ming is met bijlage 1 bij deze regeling, ondertekent de kapitein de controlelijst en biedt hij 
deze ter visering aan aan het klassebureau dat het in het eerste lid bedoelde onderzoeic 
verricht. 

4. Indien het in het eerste lid bedoelde onderzoek niet door een klassebureau wordt ver- 
richt, geschiedt de in het derde lid bedoelde visering door een ambtenaar van de Scheep- 
vaartinspectie. 

C 

Aan artikel 4 wordt ondcr vervanging van de punt door een komma toegevoegd: tenzij een 
ander geneeskundig handboek in bijlage I bij deze regeling is aangegeven. 


Stcrt. 1995.233; gewijzigd bij fflinisleriëleregelíng van4 april 1997 (Stcrt. 80) 
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D 

Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling. 

E 

Bijlage II vervalt. 

Artiket II 

De kapitein draagt ervoor zorg dat de inedisclie uitrusting uiterlijk op het moment van de 
eerstvolgende inspectie van die uitrusting in overeenstemming is met de Regeling medi- 
sche uitrusting aan boord van zeeschepen zoals die luidt na de inwerkingtreding ván deze 
regeling. Tot dat moment mogen schepen uitgerust blijven met medische uitrusting voor- 
geschreven door de Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen zoals die 
luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling. 

Artikel III 

Deze regeling freedt voor Nederland en Aruba in werking niet ingang van de tweede dag 
na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en voor de Nederlandse 
Antillen op een nader te bepalen tijdstip. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curapaosche Courant en in 
het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

T. Netelenbos 
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Bijlage I als bedoeld in artikel 1, eerste lid 
Medische uitrusting (limitatieve lijst) 

De betekenis van de kolommen 

Kolom A: Is van toepassing op zeeschepen alsmede voor vissersvaartuigen waarvoor een 
certifícaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een onbeperkt vaargebied. 

Kolom A-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid 
is afgegeven voor het onbeperkte vaargebied IV. 

Kolom A-Q: Is van toepassing op zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en waar- 
voor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een onbeperkt vaargebied. 

Kolom B: Is van toepassing op zeeschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is 
afgegeven voor een vaargebied dat zich iiiet verder uiLstrekt dan GMDSS zeegebied A2 
alsmede voor vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaar- 
gebied II. 

Kolom B-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid 
is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied III- 
Kolom B-G: Is van toepassiiig op zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoereii en waar- 
voor een certifïcaat van deugdeiijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet 
verder uitstrekt dan vaargebied A2. 

Kolom C: Is van toepassing op zeeschepen waarvoor een certificaat van deugdelijklieid is 
afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan zeegebied 30, índien de 
op het certiflcaat genoemde werkhaven zich bevindt in een Europees land alsmede voor 
vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied la en 
voor vissersvaartuigen met een vaargebied I binnen het GMDSS zeegebied A1. 

Kolom C-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certifïcaat van deugdelijkheid 
is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied I, II en 
IIIA. 

Kolom D: Is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van een langere duur 
dan 48 uur. 

Kolorn D-G: Is van toepassing op passagiersschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en 
die reizen maken van een langere duur dan 48 uur. 

Kolom E: ís van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van een kortere duur 
dan 48 uur. 

Kolom E-G: Is van toepassing op passagiersschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en 
die reizen maken van een kortere duur dan 48 uur. 

Kolom R: [s van toepassing op reddingboten, reddingvlotten en hulpverleningsvaartuigen. 

De hoeveelheden in de kolommen 

De hoeveelheden in de kolommen zijn van toepassing op het aantal gemonsterde beman- 
ningsleden t/m 15 personen. 

Bij een bemanningssterkte van 16 t/m 23 personen worden de hoeveelheden met 50% ver- 
hoogd, met uitzondering van die artikelen waarvoor slechts I exemplaar is voorgeschre- 
ven. 

Bij een bemanningssterkte van 24 t/m 30 personen worden de Iioeveelheden verdubbeld. 

Bij een bemanningssterkte van 31 Em 45 personen worden de hoeveelheden verdrievou- 
digd. 
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Bij een benianningssterkte van 46 t/in 60 personen worden de hoeveelheden verviervou- 
digd. 

Enzovoorts. 

De in de kolomnien vemielde maximale hoeveelheden lioeven niet te worden overschre- 
den. 

Voor de kolomnien A, A-Z, B, B-Z, C, C-Z en E geldt dat de maxiinale hoeveelheid in 
kolom D in geen geval hoeft te worden oversclireden. 

Voor de kolommen A-G, B-G en E-G geldt dat de maximale hoeveelheid in kolom D-G in 
geen geval hoeft te worden overschreden. 

Indien bij bepaaide artikelen de hoeveelheden tussen () zijn veimeld, betreft het artikelen 
die zijn aanbevolen, doch niet verplicht. 

Aanvullende code 

Indien het codenummer wordt aangevuld met een ‘H’ betekent dit dat het artikel tevens 
voorkonit op de intemationale lijst van geneesmiddelen, vermeld in de Geneeskundige 
Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (MFAG). 

Afliankelijk van de aard van de te vervoeren gevaarlijke stoffen is een selectie van de an- 
tidota met de codenummers 10,1.01 Em 10.2.10 aan boord aanwezig. Indien de aard van 
de te vervoeren gevaarlijke stoffen niet altijd tevoren bekend zal zijn, dienen alle antidota 
aan boord aanwezig te zijn. Indien het codenummer wordt aangevuld met een ‘t’ betekent 
dit dat het artikel alleen voorgeschreven is indien tropische wateren worden bevaren. In- 
dien bij een geneesmiddel de code ‘RMA’ is vemield, betekent dit dat het in principe uit- 
sluitend tnag worden toegediend of toegepast op advies van een arts, in het algemeen van 
de Radio Medische Dienst voor de scheepvaart. 

Opslag 

Indien staat vermeld dat een artikel dient te worden opgeslagen in een “kluis” betekent dit 

dat het artikel valt onder de strengste bepalingen van de Opiumwet 

Indien staat aangegeven dat het artikel ‘koel’ dient te worden bewaard betekent dit dat het 

artikel in kwaliteit en werkzaamheid achteruitgaat ais het niet in de koelkast wordt be- 

waard. 

Nutitie |1| 

7.4.03 Metronidazol supp of ovule 500 mg 

De bereiding en aflevering van Metronidazol zctpillen kan op praktische bezwaren stui- 
ten. 

Volgens informatie van de fabrikant is het mogelijk om vaginale ovules ook rectaal te ge- 
bruiken. Ovules (Flagyl) zijn daarom een gelijkwaardig altematief. 

Notitie |2] 

7,7.02 Proguanil tabl 100 mg 

7.7.03 Chloroquinesulfaat tabl 100 mg 

Te gebruiken voor de profylaxe van malaria. 

Zie voor nadere infomiatie het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart. 

Daamaast dient gezorgd te worden voor de meest actuele informatie over resistentie-ge- 
bieden. 
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Notitíe |31 

8.1.02 NaCI 0,9% infuusvloeistof 

Bij de behandeling van cheinicaliën in het oog wordt geadviseerd te spoelen met NaCI 
infuusvloeistof 

Zie Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen: tabel 7. 

Notítie |4| 

8.3.01 Polygeline {Haeinacel) infuusvloeistof 
11.5.03 Bloedtransfusiesysteem inet tilter 
II.5.09 Citraat bevattende bloedathamezakjes 
Onderdelen van de AlDS-preventie set. 

Notítie |Si 

II. 1.02.a Draagbare zuurstofkoffer compleet 

De draagbare zuurstofkoffer van cen goedgekeurd type bestaat uit tenminste: 

• 1 fles met een inhoud van tenminste 2 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een 
druk van 200 bar, met een schroefdraadaansluiting G 5/8” (conform NEN 3268) 

• 1 reduceerventiel met inhouds- en manometer 

• l verdeelblok met exteme zuurstof aansluiting 

• 1 beademingsballon met demandventiel en beademingsmasker 

• indien meerdere beademingsballonnen zijn voorgeschreven (II. 1.01) raoeten deze bij de 
zuurstofkoffer worden opgeborgen 

■ 2 inhalatiemaskers met bijbehorende flexibele aansluitslangen 

• 1 onafliankelijk van bovenstaande uitrusting werkend afzuigapparaat 

• 1 algemene gebruiksaanwijzing in zowel de Nederlandse als de Engelse taal 

• 1 gedetailleerde gebruiksaanwijzing vaii de beademingsballon en het afzuigapparaat 

• 1 onderhoudsset 

Notitíe |6[ 

Zuurstofvoorziening aan boord van schepen die gevaarlijke stofïen vervoeren 

Aan boord van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren wordt de medische uitrusting 

aangevuld met de volgende hoeveelheid zuurstof 

a. I fles met een inhoud van tenminste 2 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een 
druk van 200 bar als reserve voor de draagbare apparatuur. 

b. 1 fles met een inhoud van tenminste 40 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een 
dmk van 200 bar, opgesteld nabij het hospitaal of verblijf waarin zich de ziekenkooi be- 
vindt, en zodanig aangesloten dat in het hospitaal (of in het bedoelde verblijf) de beade- 
mingsapparatuur zuurstof uit de fles kan betrekken. 

2. In verband met het brandgevaar dat zuurstof onder druk kan opleveren, geschiedt de 
berging van de reservezuurstof op een wijze die passend is, bij voorkeur in de buitenlucht 
of in een afgesloten raimte. 

3. De opstelling stemt zovcel mogelijk overeen met de richtlijnen in BadS 35/1965 (Ace- 
tyleen las- en snijinstallaties). 

4. De sleutel van de afsluiter van de 40 literfles is opgeborgen bij de fles, met dien ver- 
stande dat deze sleutel tijdens het gebruik op de afsluiter is aangebracht. 

5. Bij ingebraikstelling wordt ervoor gezorgd dat de leidingen volkomen schoon en vet- 
vrij zijn. 
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6. De fles en het leidingsysteem moeten worden aangebracht, getest en gecontroleerd door 
een gekwalifíceerdpersoon. Een gekwalificeerd persoon is in dit geval ieinand die: 

- alle uoodzakelijke kwaliteiten bezit voor hef installeren van leidingen en uitrusting aan 
boord van schepen; 

- speciale kennis heeft van de problemen en veiligheidsvoorschriften van het mstaileren, 
controleren en gebruik van deze installaties; 

- de installatie aanlegt volgens daarbij behorende beschrijvingen en tekeningen. 

7. Degene die de installalie heeft aangelegd, geeft een verklaring af dat de installatie zo- 
veel mogelijk is aangelegd, getest en gecontroleerd volgens BadS 35/1965 of gelijkwaar- 
dige voorscliriften. 

Notitie [7j 

11.7.07 Brancard van een goedgekeurd type, zie Bijiage 2. 

Notitie [8] 

11.7.07 Brancard aan boord van zeilschepen met passagiers 

Er dient een brancard aanwezig te zijn op schepen met een Li,í.,.wati;kino van meer dan 24 
meter. 

Notitie [9| 

11.7.07 Brancard aanboord van zeeschepen in vaargebied 30 

Er dient een brancard aanwezig te zijn zodra de voorgeschreven bemanning uit meer dan 
3 personen bestaat. 

Notitie [10] 

11.9.13 

Een waterdichte medicijnkist die na gebruik weer goed (en nog steeds waterdicht) geslo- 
ten kan worden voor reddingvlotten, reddingboten en hulpverleningsvaartuigen, bestemd 
voor alle artikelen uit de kolom ‘R’. 

De medicijnkist dient voorzien te zijn van een inhoudsopgave en behandelingsvoorschrift 
in de Nederlandse taal, gedrukt op waterbestendig materiaal. 
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Toelichting 

Algemeen 

De onderhavige regeling strekt tot vervanging van bijlage I, waarin wordt voorgesclire- 
ven, welke medische uitrustiug aan boord van zeescliepen aanwezig dient te zijn; zij voor- 
ziet tevens in de inschakeling van klassebureaus bij de inspectie van deze uitrusting. 

In de afgelopen jaren is een aantal medicijnen uit de handel genomen of vervangen door 
nieuwe middelen met bijvoorbecld minder bijwerkingen. Ook heeft in een aantal gevallen 
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de werking van een ingeburgerde therapie bij 
nadere bestudering oiivoldoende onderbouwd is. Deze gewijzigde medische inzichten ge- 
ven aanleiding tot aanpassingen in de aan boord van zeeschepen voorgeschreven medi- 
sche uitmsting. Verder is de benadering van de behandeling van ongevallen met gevaarlij- 
ke stoffen gewijzigd. Deze is meer gericht op de verwijdering van de gevaarlijke stof en 
de behandeling van de algemene symptomen die een gevolg zijn van de vergiftiging. Bij 
deze behandeling van de algemene symptomen wordt zuurstof als cruciaal beschouwd. Dit 
heeft ertoe geleid dat de Mariticme Veiligheidscommissie van de Inteniationale Maritie- 
me Organisatie bij circulaire MSC/Circ.857 van 11 juni 1998 ecn nicuwe lijst van antidota 
heefl opgesteld, hetgeen eveneens noodzaakt tot aanpassingen in de aan boord van zee- 
schepen voorgeschreven raedische uitrusting. 

De gewijzigde lijst van medische uitrusting is als bijlage bij deze regeling opgenomen. 
De indeling in kolommen die in de oude lijst werd gehanteerd, wordt grotendeels gchand- 
haafd met toevoeging van een aantal kolommen. Nieuw zijn de kolommen A-Z, B-Z en C- 
Z die van toepassing zijn op zeilschepen. Reddingvlotten, reddingboten en hulpverle- 
ningsboten die voorheen waren opgenomen in kolom C, zijn tlrans in de nieuwe kolom R 
opgenomen. 

De iiischakeling van de klassebureaus, tot slot, is ingegeven uit een oogpunt van doelma- 
tigheid. Deze bureaus verrichten namelijk reeds de onderzoeken met betrekking tot de 
verlening van veiligheidscertifícaten. Er wordt dan ook aansluiting gezocht bij deze on- 
derzoekstaak door de inspectie van de medische uitrusting over te laten aan de klassebu- 
reaus. 

Artikelsgewijs 
Artikel l 
A 

Deze wijziging strekt ertoe om de verwijzing in artikel i, tweede lid, in overeenstemming 
te brengen met de gewijzigde kolommenindeling van de in bijlage I opgenomen lijst van 
medische uitrusting. 

B 

Het onderhavige artikel voorziet in de inschakeling van de klassebureaus bij de inspectie 
van medische uitrusting. Deze inspectie geschiedde voorheen door ambtenaren van de 
Scheepvaartinspectie. Verder is van de gelegenheid gebruik geinaakt om de verplichting 
dat de controlelijst moet worden opgesteld overeenkomstig een door de overhcid vastge- 
steld model te schrappen. Door het schrappen van die verplichting wordt het eenvoudiger 
om de controlelijsten te laten genereren door een geautomatiseerd systeem, hetgeen beter 
aansluit bij het feit dat het beheer van de medische uitrusting aan boord van veel schepen 
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is geautoniatiseerd. Voor dc gegevens die de controlelijst moet bevatten, is aangesloten bij 
richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad vau 31 maart 1992 betreíTende de minimumvoor- 
schriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere inedische hulp- 
verlening aan boord van schepen. 

C 

De in de koloinnien C en C-Z van bijlage I bedoelde schepen behoeven vanwege hun be- 
perkte vaargebied niet het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart aan boord te 
hebben. Voor deze schepen is ingevolge bijlage I het Oranje K.ruis Boekje voorgeschre- 
ven, dat is samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Koninklijke Nationale Bond 
voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis.’ 

E 

Zoals is aangegeven in de toelichting bij onderdeel B, bestaat er aan het model van de in 
bijlage II opgenomen controlelijst geen behoefte meer. Onderhavig artikel strekt er dan 
ook toe om die bijlage te laten vervallen. 

Artikeí III 

Gelet op de omstandigheid dat de Nederlandse Antillen meer tijd nodig hebben voor de 
uitvoering van deze regeling, zal dezc regeling voor de Nederlandse Antillen op een later 
tijdstip in werking treden. 

De Minister van Verkecr en Waterstaat, 

T. Netelenbos 




